Sa intamplat in campionatul britanic din 1980. Dupa cateva schimburi 
a rezultat aceasta pozitie in care albul a jucat mecanic Rxf4, iar 
jucatorii au acordat remiza. 

Imediat dupa aceasta insa, au observat cu stupoare ca dupa 1 Rf5! 
Albul ar fi castigat. 


